TOSHIBA TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD. 
— Am ladn warses (sz) MNA 


Carrier 
С Є 


DECLARATION OF CONFORMITY 
Document no. DEP-D15003-02_CE 
(Super Modular Multi System-Page 1/9) 


We, TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD., declare under our sole responsibility that the products, 


Brand name: TOSHIBA Brand 

Product name: Split type Air Conditioners 

Type: 4 Way Cassette (MMU) / Super Modular Multi System (SMMS) 
Ceiling (MMC) / Super Modular Multi System (SMMS) 


Concealed Duct (MMD), High Static Duct (MMD) / Super Modular Multi System (SMMS) 
High wall (MMK)/ Super Modular Multi System (SMMS) 


Models name: Please refer to attached models table. 
Country of origin: Thailand 


to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative documents; 
EN 60335-2-40: 2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009 +A13:2012, use in conjunction with 
EN 60335-1: 2002 +A11:2004 +A1:2004 +A12:2006 +A2:2006 +A13:2008 +A14:2010 +A15:2011 
EN 378-2:2008 +A2:2012 
EN 62233: 2008: Electromagnetic fields 
EN 55014-1: 2006 +A1:2009 +A2:2011: EMC requirements 
EN 55014-2: 1997 +A1:2001 +A2:2008: EMC requirements 
EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-12: 2011: EMC requirements 
EN 61000-3-3: 2008, EN 61000-3-11: 2000: EMC requirements 
EN 50581: 2012: Technical documentation for the assessment of ROHS 
Commission Regulation (EU) No. 206/2012: Ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans 
Commission Delegated Regulation (EU) No. 626/2011: Energy labeling of air conditioners 
Commission Regulation (EU) No. 327/2011 : Ecodesign requirements for fan driven by motor 


following the provisions of the EU Council Directive; 


2004/108/EC : Electromagnetic Compatibility 


2011/65/EC : Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
2009/125/EC : Ecodesign requirements for energy-related products 
2010/30/EU : Labelling and standard product information of the consumption of energy and other 


resources by energy-related products 
2006/42/EC : Machinery Directive (MD) 
97/23/EC : Pressure Equipment Directive (PED) 


Certify Body who have authorization of perform testing of Directive 2006/42/EC-Machinery Directive: 
Name: J. Taylor / M.Geiser 
Title: | Dipl.-Ing. (FH) 
Address: ТОМ Rheinland LGA Products GmbH -Тіуѕігабе 2 -90431 Nürnberg 


Annex VII of Directive 97/23/EC - Pressure Equipment Directive: 
only for Outdoor Unit including liquid tank, accumulator, oil separator and pressure switch in Category II. 
Conformity assessment procedure: Quality-Assurance System (QS-System : Module E1) 

Notified Body: TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Cologne, Germany 
Identification No. : 0035 

Note: This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced 


without the manufacturer $ consent. 
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TOSHIBA TOSHIBA CARRIER (THAILAND) СО., LTD. 
—— ану Ten uei e$ (alezinalne) алй 


Carrier 


Document no. DEP-D15003-02_CE 
(Super Modular Multi System-Page 2/9) 


Authorized Representative in EU: 


ЖА? 


Manufacturer: 





Yoshiaki Nagaoka Nick Ball 

General Manager Quality Assurance Toshiba EMEA Engineering Director 
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd. Toshiba Carrier UK Ltd. 

144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Rd. Porsham Close, Belliver Industrial Estate, 
Т. Bangkadi A. Muang Pathumthani 12000 PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. 

Thailand, 14 Sep 2015 United Kingdom, 14 Sep 2015 


Attached sheet: 
Models: ("/talic" : The year in which the CE marking was affixed.) 
Indoor unit 


Model Name MD / EMC / PED 


4 Way Cassette (MMU) Complied / Complied / - 
MMU-APOO94HP-E 
ММО-АРО124НР-Е 
MMU-APO0154HP-E 
MMU-AP0184HP-E 
ММО-АРО244НР-Е 
MMU-APO274HP-E 
ММО-АРОЗОАНР-Е 
MMU-APO364HP-E 
MMU-APO0484HP-E 
MMU-APO0564HP-E 

(2014) 


Ceiling (MMC) EU Complied / Complied / - 
ММС-АРО157НР-Е 
ММС-АРО187НР-Е 
ММС-АРО247НР-Е 
ММС-АРО277НР-Е 
MMC-AP0367HP-E 
MMC-AP0487HP-E 





DE TEM RoHS | RoHS | Category test report | | Category test report | report 


Complied VRF-EU(1) 




















Complied VRF-EU(2) 










ММС-АРО567НР-Е 
(2014) 
Concealed Duct (ММО) 
ММО-АРОО76ВНР-Е 
ММО-АРООЗЄВНР-Е 
ММО-АРО126ВНР-Е 
ММО-АРО156ВНР-Е 
ММО-АРО186ВНР-Е 
(2014) 










Complied VRF-EU(3) 





Complied / Complied / - 
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Attached sheet: Document no. DEP-D15003-02_CE 
Models: (“/talic” : The year in which the CE marking was affixed.) (Super Modular Multi System-Page 3/9) 
Indoor unit 


Model Name MD / EMC / PED Category test report 


Concealed Duct (MMD) Complied / Complied / - i Complied VRF-EU(3) 


MMD-APO246BHP-E 
MMD-APO276BHP-E 

Hr Complied VRF-EU(5) 

Complied VRF-EU(6) 


ММО-АРОЗО6ВНР-Е 
Е Complied VRF-EU(8) 


MMD-APO366BHP-E 
N/A Complied VRF-TR(1) 














MMD-APO486BHP-E 
ММО-АРО566ВНР-Е 
(2014) 
High wall (ММК) 
ММК-АРОО7ЗНР-Е1 
MMK-APOO93HP-E1 
ММК-АРО0123НР-Е1 
ММК-АРО15ЗНР-Е1 
MMK-APO0183HP-E1 
MMK-APO243HP-E1 
MMK-APO074MHP-E1 
MMK-APOO94MHP-E1 
ММК-АРО124МНР-Е1 
(2014) 
High Static Concealed Duct (ММО) 
MMD-APO0186HP-E 
MMD-APO246HP-E 
ММО-АРО276НР-Е 
MMD-APO366HP-E 
MMD-APO486HP-E 
ММО-АРО566НР-Е 
MMD-APO0186HP-EU 
MMD-APO276HP-EU 
(2015) 
High wall (MMK) 

ММК-АРООЗАМНР-Е 

ММК-АРОО54МНР-Е1 
(2015) 

























Complied / Complied / - 



















Complied / Complied / - 





4 Way Cassette (MMU) Complied / Complied / 
MMU-APOO94HP-TR 
ММО-АРО124НР-ТЕ 
ММО-АРО154НР-ТК 
ММО-АРО184НР-ТК 
ММО-АРО244НР-ТВ 
ММО-АРО274НР-ТК 
MMU-APO304HP-TR 
MMU-APO364HP-TR 
ММО-АРО484НР-ТК 
MMU-APO564HP-TR 
(2014) 
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TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD. 


изи Tema warses (alezenalne) «ana 


Attached sheet: 
Models: (“/talic” : The year in which the CE marking was affixed.) 
Indoor unit 


Model Name MD / ЕМС / PED 






Ceiling (MMC) 
ММС-АРО157НР-ТВ 
MMC-AP0187HP-TR 
MMC-AP0247HP-TR 
MMC-AP0277HP-TR 
MMC-AP0367HP-TR 
MMC-AP0487HP-TR 
MMC-AP0567HP-TR 

(2014) 

Concealed Duct (MMD) 
ММО-АРОО76ВНР-ТК 
MMD-APO096BHP-TR 
MMD-APO0126BHP-TR 
MMD-APO0156BHP-TR 
MMD-APO0186BHP-TR 
MMD-APO246BHP-TR 
MMD-AP0276BHP-TR 
MMD-APO306BHP-TR 
MMD-APO366BHP-TR 
ММО-АРО486ВНР-ТК 


Turkey | Complied / Complied / 
N/A 
MMD-APO566BHP-TR 


Turkey | Complied / Complied / 
H | 
(2014) 
High wall (MMK) Turkey | Complied / Complied / 
MMK-APOO73HP-TR1 N/A 
MMK-APOO93HP-TR1 
MMK-APO123HP-TR1 
MMK-APO0153HP-TR1 
MMK-AP0183HP-TR1 
MMK-APO243HP-TR1 
MMK-APO074MHP-TR1 
MMK-APOO94MHP-TR1 
MMK-APO124MHP-TR1 
(2014) 


High Static Concealed Duct (MMD) Turkey | Complied / Complied / 
MMD-AP0186HP-TR N/A 

MMD-APO246HP-TR 
MMD-APO276HP-TR 
MMD-APO366HP-TR 
ММО-АРО486НР-ТК 
ММО-АРО566НР-ТК 
(2015) 
High wall (ММК) Turkey 

MMK-APO054MHP-TR 






























Complied / Complied / 

N/A 

MMK-APOO54MHP-TR1 
(2015) 








Document no. DEP-D15003-02_CE 
(Super Modular Multi System-Page 4/9) 


Category test report 


Complied VRF-TR(2) 


N/A Complied VRF-TR(3) 
N/A Complied VRF-TR(5) 
N/A Complied VRF-TR(6) 
N/A Complied VRF-TR(8) 
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Attached sheet: Document no. DEP-D15003-02_CE 
Models: (“/talic” : The year in which the CE marking was affixed.) (Super Modular Multi System-Page 5/9) 
Outdoor unit 


Model Name MD / EMC / PED ErP Category test report 


Super Modular Multi System (SMMS) EU Complied / Complied / Lot1 1:Complied Complied VRF-EU(4) 
MMY-MAPO804T8P-E 
MMY-MAP1004T8P-E 
MMY-MAP1204T8P-E 
MMY-MAP1404T8P-E 
MMY-MAP1604T8P-E 
MMY-MAPO804HT8P-E 
MMY-MAP1004HT8P-E 
MMY-MAP1204HT8P-E 
MMY-MAP1404HT8P-E 
MMY-MAP1604HT8P-E 
MMY-MAPO0804T8JP-E 
MMY-MAP1004T8JP-E 
MMY-MAP1204T8JP-E 
MMY-MAP1404T8JP-E | 
MMY-MAP1604T8JP-E | 
MMY-MAPO804HT8JP-E 
MMY-MAP1004HT8JP-E 
MMY-MAP1204HT8JP-E 
MMY-MAP1404HT8JP-E 
MMY-MAP1604HT8JP-E 

(2014) 

| 


Super Modular Multi System (SMMS) 
MMY-MAPO806T8P-E 
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MMY-MAP1006T8P-E 
EE SEP EH EET ILS УТРО КУ EEE ECCE ft gri AD Aa DOS ЕРИ А РЕ IPI ЕНН A аттан Ram ET Ace C SRI ық кы DR IIS EO алта ата уе P ЛИТВІ SES EES EDS ЗЕЕ DIAC PE SES SH 




















Complied 

















Complied / Complied/ | Lot!1:Complied 





Complied 








MMY-MAP1206T8P-E 
MMY-MAP1406T8P-E 
MMY-MAP1606T8P-E 
MMY-MAP1806T8P-E 
MMY-MAP2006T8P-E 
MMY-MAP2206T8P-E 
MMY-MAPO806HT8P-E 
MMY-MAP1006HT8P-E 
ММҮ-МАР1206НТВР-Е 
MMY-MAP1406HT8P-E 
MMY-MAP1606HT8P-E 
MMY-MAP1806HT8P-E 
MMY-MAP2006HT8P-E 
MMY-MAP2206HT8P-E 
(2015) 
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Carrier 


Attached sheet: Document no. DEP-D15003-02_CE 
Models: (“/talic” : The year in which the CE marking was affixed.) (Super Modular Multi System-Page 6/9) 
Outdoor unit 


Model Name Market MD / ЕМС / PED RoHS | Category test report 


Super Modular Multi System (SMMS) Complied / Complied/ | Lot11:Complied | Complied VRF-EU(7) 


MMY-MAPO806T8JP-E 

MMY-MAP1006T8JP-E 
| | 
| | 


MMY-MAP1206T8JP-E 
MMY-MAP1406T8JP-E 
MMY-MAP1606T8JP-E 
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Complied 













MMY-MAP1806T8JP-E 
MMY-MAP2006T8JP-E 
MMY-MAP2206T8JP-E 
MMY-MAPO0806HT8JP-E 
MMY-MAP1006HT8JP-E 
MMY-MAP1206HT8JP-E 
MMY-MAP1406HT8JP-E 
MMY-MAP1606HT8JP-E 
MMY-MAP1806HT8JP-E 
MMY-MAP2006HT8JP-E 
MMY-MAP2206HT8JP-E 


(2015) 


Super Modular Multi System (SMMS) 
MMY-MAPO804HT8P-TR 
MMY-MAP1004HT8P-TR 
MMY-MAP1204HT8P-TR 
MMY-MAP1404HT8P-TR 
MMY-MAP1604HT8P-TR 
MMY-MAPO804HT8JPTR 
MMY-MAP1004HT8JPTR 
MMY-MAP1204HT8JPTR 
MMY-MAP1404HT8JPTR 
MMY-MAP1604HT8JPTR 


(2014) 


Super Modular Multi System (SMMS) 
MMY-MAPO806HT8P-TR 
MMY-MAP1006HT8P-TR 
MMY-MAP1206HT8P-TR 
MMY-MAP1406HT8P-TR 
MMY-MAP1606HT8P-TR 
MMY-MAP1806HT8P-TR 
MMY-MAP2006HT8P-TR 
MMY-MAP2206HT8P-TR 


(2015) 

















Complied / Complied / 





Complied 
















Complied / Complied / 





Complied 













TOSHIBA TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD. 
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Attached sheet: Document no. DEP-D15003-02_CE 
Models: (“/talic” : The year in which the CE marking was affixed.) (Super Modular Multi System-Page 7/9) 
Outdoor unit 


Model Name MD / EMC / PED Category test report 


Super Modular Multi System (SMMS) | Turkey | Complied / Complied / Complied VRF-TR(7) 


MMY-MAPO806HT8JPTR Complied 
MMY-MAP1006HT8JPTR 
MMY-MAP1206HT8JPTR 
MMY-MAP1406HT8JPTR 
MMY-MAP1606HT8JPTR 
MMY-MAP1806HT8JPTR 
MMY-MAP2006HT8JPTR 
MMY-MAP2206HT8JPTR 


(2015) 
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Attached sheet: Document no. DEP-D15003-02_CE 
(Super Modular Multi System-Page 8/9) 
Category test report: 


Test report Report no. 


| 


Issued by і 
ТОМ Rheinland Japan ША. 12028308 001 (MMU) 


Category 
VRF-EU(1) | Safety 
EMC TUV SUD Product Service GmbH 73539542 (MMU/SMMS) 

12028308 001 (MMU) 


Д" 
о 


ЕМЕ ТОМ Rheinland Japan Ltd. 
TUV Rheinland LGA Products GmbH 12028533 001 (MMU) 
TUV Rheinland Thailand Ltd. 19018555 001(MMC) 


TUV SUD Product Service GmbH 73545644 (MMC, MMD/SMMS) 


VRF-EU(2) 


Safety 


m 


MC 
EMF TUV Rheinland Thailand Ltd. 19018555 001 (MMC) 


TUV SUD Product Service GmbH 12030033 001 (MMC) 


= 


D 


VRF-EU(3) | Safety TUV Rheinland Japan Ltd. 12025431 003 (MMD) 


EMC TUV SUD Product Service GmbH 73545644 (MMC, MMD/SMMS) 


EMF TUV Rheinland Japan Ltd. 12025431 003 (MMD) 
TUV Rheinland LGA Products GmbH 50002733 001 (MMD) 


VRF-EU(4) | Safety TUV Rheinland Japan Ltd. 12028309 001, 12028309 002 (SMMS) 


73539543 (MMU/SMMS), 
73545644 (MMC, MMD/SMMS) 
12028309 001 (SMMS) 


EMC TUV Rheinland Thailand Ltd. 


EMF TUV Rheinland Japan Ltd. 
TUV Rheinland LGA Products GmbH 12028534 001 (SMMS), 12028534 002 (SMMS) 
PED TUV Rheinland Industrie Service GmbH | J/Q-14 0053 (SMMS) 

TUV Rheinland Japan Ltd. 12024505 004 (ММК) 


VRF-EU(5) | Safety 


EMC TUV SUD Product Service GmbH T-1458460-01 (ММК) 


EMF TUV Rheinland Japan Ltd. 12024505 004 (ММК) 


Toshiba Carrier Corporation MD201310-01 (MMk) 
50020606 001 (MMD) 


й 
о 


VRF-EU(6) | Safety TUV Rheinland Thailand Ltd. 


" 
о 


ЕМС TUV SUD Product Service GmbH 73550795 (T-1458451-01) (MMD) 
EMF TUV Rheinland Thailand Ltd. 50020606 001 (T-1458451-02) (MMD) 
(Test at e-OHTAMA.LTD. : Japan) 


TUV Rheinland Japan Ltd. 50020953 001 (MMD) 
5003237 1 001 (SMMS) 


MD 
VRF-EU(7) | Safety TUV Rheinland Thailand Ltd. 


EMC TUV SUD Product Service GmbH 73554036 (T-1559228-01), (T-1559228-02) and 
(T-1559228-03) (SMMS) 


EMF TUV Rheinland Thailand Ltd. 50032371 001 (T-1559228-04), (T-1559228-05) and 
(Test at ee ОНТАМА.І ТО. : Japan) (T-1559228-06) (SMMS) 

TUV Rheinland Japan Ltd. 12021195 001 (SMMS), 12021195 002 (SMMS) 

PED TUV Rheinland Industrie Service GmbH | J/Q-14 0053 (SMMS) 
VRF-EU(8) TUV Rheinland Thailand Ltd. 50032371 001 (SMMS) 

EMC TUV SUD Product Service GmbH 73554673 (MMK) 
EMF TUV Rheinland Thailand Ltd. 50032371 001 (SMMS) 

TUV Rheinland Japan Ltd. MD201310-01 (MMK) 
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Attached sheet: Document по. DEP-D15003-02 CE 
(Super Modular Multi System-Page 9/9) 
Category test report: 


Category 
VRF-TR(1) 


Report no. 


Test report Issued by 
TUV Rheinland Japan Ltd. 12028308 001 (MMU) 


73539542 (MMU/SMMS) 


Safety 
EMC TUV SUD Product Service GmbH 


EMF TUV Rheinland Japan Ltd. 12028308 001 (MMU) 


M TUV Rheinland LGA Products GmbH 12028533 001 (MMU) 


о 


ТОМ Rheinland Thailand Ltd. 19018555 001(MMC) 
73545644 (MMC, MMD/SMMS) 


VRF-TR(2) | Safety 
EMC TUV SUD Product Service GmbH 


EMF TUV Rheinland Thailand Ltd. 19018555 001 (MMC) 
MD TUV Rheinland LGA Products GmbH 12030033 001 (MMC) 
VRF-TR(3) | Safety 


EMC TUV SUD Product Service GmbH 73545644 (MMC, MMD/SMMS) 


TUV Rheinland Japan Ltd. 12025431 003 (MMD) 


EMF TUV Rheinland Japan Ltd. 12025431 003 (MMD) 


TUV Rheinland LGA Products GmbH 50002733 001 (MMD) 


VRF-TR(4) | Safety TUV Rheinland Japan Ltd. 12028309 001, 12028309 002 (SMMS) 
| ЕМС TUV Rheinland Thailand Ltd. 73539543 (MMU/SMMS), 
73545644 (MMC, MMD/SMMS) 
EMF TUV Rheinland Japan Ltd. 12028309 001 (SMMS) 


MD TUV Rheinland LGA Products GmbH 12028534 001 (SMMS), 12028534 002 (SMMS) 


PED ТИМ Rheinland Industrie Service GmbH | J/Q-14 0053 (SMMS) 
VRF-TR(5) | Safety TUV Rheinland Japan Ltd. 12024505 004 (MMk) 


EMC TUV SUD Product Service GmbH T-1458460-01 (ММК) 


EMF TUV Rheinland Japan Ltd. 12024505 004 (ММК) 
Toshiba Carrier Corporation MD201310-01 (ММК) 
TUV Rheinland Thailand Ltd. 50020606 001 (MMD) 


VRF-TR(6) | Safety 


a 
о 


ЕМС ТОМ SUD Product Service GmbH 73550795 (T-1458451-01) (MMD) 
EMF TUV Rheinland Thailand Ltd. 50020606 001 (T-1458451-02) (MMD) 
(Test at е ОНТАМА.І ТО. : Japan) 


MD 


TUV Rheinland Japan Ltd. 50020953 001 (MMD) 


VRF-TR(7) | Safety TUV Rheinland Thailand Ltd. 50032371 001 (SMMS) 
ЕМС ТИМ SUD Product Service GmbH 73554036 (T-1559228-01), (T-1559228-02) and 
(T-1559228-03) (SMMS) 
EMF TUV Rheinland Thailand Ltd. 50032371 001 (T-1559228-04), (T-1559228-05) and 
(Test at e-OHTAMA.LTD. : Japan) (T-1559228-06) (SMMS) 
MD TUV Rheinland Japan Ltd. 12021195 001 (SMMS), 12021195 002 (SMMS) 
PED TUV Rheinland Industrie Service GmbH | J/Q-14 0053 (SMMS) 
VRF-TR(8) | Safety TUV Rheinland Thailand Ltd. 5003237 1 001 (SMMS) 


EMC TUV SUD Product Service GmbH 73554673 (MMK) 


EMF TUV Rheinland Thailand Ltd. 5003237 1 001 (SMMS) 


MD TUV Rheinland Japan Ltd. MD201310-01 (MMK) 


144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND TEL: 66 (0) 2021-3100 FAX: 66 (0) 2021-3101-2 
144/9 упі 5 dàugaaminssinnangi омийотимії AvAUINZA cunodio yuo 12000 Тиз: 66(0)2021-3100 — Insa15: 66 (0) 2021-3101-2 





TOSHIBA 
Carrier 


TOSHIBA CARRIER CORPORATION 


336 TAD EHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN JAPAN 
PHONE ++81-545-62-5594 FACSIMILE: ++81-545-62-5 580 


DECLARATION OF CONFORMITY 


We, Quality Assurance Division of 


TOSHIBA CARRIER CORPORATION 
336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN JAPAN 








declare under our sole responsibility that the product, 


Product name: Split type Air Conditioners | 


Туре: Super Modular Multi System Air Conditioner (SMMS series} 








Super Heat Recovery Multi System Air Conditioner (SHRM/SHRN-i series 
Super Modular Multi System Air Conditioner (SMMS-i series 
Models: Please refer to attached model table. 








to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative documents; 
EN 378-2: 2008+A2:2012: Safety requirements | 
EN 60335-2-40:2003 / A1:2006/ A2:2009:/ A11:2004 / A12:2005 / A13:2012 








ІА15:2011 


used іп conjunction with ЕМ 60335-1: 2002 /А1:2004 / А11:2004 / А12:2006 1 А2:2006/ A13:2008/A14:2010 


EN 62233: 2008: Electromagnetic fields а 


ЕМ 55014-1:2006 /А1 :2009/A2:2011 : 





EMC Requirements 





EN 61000-3-3: 2008: EMC Requirements 


EN 61000-3-11: 2000: EMC Requirements 


EN 61000- 3-12: 2011: EMC Requirements 





EN 50581:2012: Technical documentation for the assessment of RoHS 


following the provisions of the EU Council Directives; 
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility | 
2006/42/EC: Machinery Directive 2006/95/EC: Low Voltage Directive 


97/23/EC: Pressure Equipment Directive | | 


2009/125/EC and 2010/30/EU: Ecodesign and Energy Labelling — Framework Directives 
2011/65/EU: Restriction of the use of certain hazardous substances _ 






Annex VII of Directive 97/23/EC — Pressure Equipment 
only for Outdoor Unit including liquid tank, accumulator, and oil separator in Category Il. 
rocedure: 





Conformity assessment 





Internal manufacturing checks with monitoring of final assessment 
(Module A1) 

Notified Body: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Cologne, German 
Identification No.: 0035 

Note: This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without the 
manufacturer's consent. 








SMMS_ 141105 -2/14 





Manufacturer: Authorized Representative in Europe: 
1 | # | 

| лом М L boua | 

Signature Aw lt м | Signature 

Yasunori Ichikawa Nick Ball 

Senior Manager, Quality Assurance Dept. Toshiba Carrier UK Ltd. 

6 November 2014 Toshiba EMEA Engineering Director 


Porsham Close, Belliver Industrial Estate 
PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. 
United Kingdom, 6 November 2014 


Models : “айс”: The year in which the CE marking was affixed.) 


Outdoor unit : (SMMS series) Й 
Model Name MD/EMC/PED 


Heat Pump | ММҮ-МАР0501НТ8-Е Toshiba Complied / Complied (0411: Complied | МА 
ММУ-МАРО501НТ8/-Е Carrier /Complied 


MMY-MAPO501HT8ZG-E | Corporation 
2008) 
ММҮ-МАР0601НТ8-Е Toshiba | Complied / Complied (0411: Complied 
ММҮ-МАР0601НТ87-Е Carrier /Complied 
MMY-MAPO601HT8ZG-E | Corporation 


Cooling MMY-MAP0501T8-E Toshiba Complied / Complied Loti1 : Complied 
Only ММУ-МАРО501Т8/-Е Сагпег /Complied 
MMY-MAPO0501T8ZG-E Corporation 
2008) | _ 
MMY-MAP0601T8-E Toshiba Complied / Complied Lot11 : Complied 
MMY-MAP0601T8Z-E Carrier /Complied | 
MMY-MAPO0601T8ZG-E Corporation 
(2008) 


Recovery MMY-MAPO0S02FT8Z-E Carrier /Complied 
Multi MMY-MAPO802FT8ZG-E | Corporation 
(Simultane (2008) | 
ous MMY-MAP1002FT8-E Toshiba Complied / Complied Lot11 : Complied 
Cooling MMY-MAP1002FT8Z-E Carrier | /Complied 
and MMY-MAP1002FT8ZG-E | Corporation 
Heating) 
MMY-MAP1202FT8-E Toshiba Complied / Complied Lot11 : Complied 
| MMY-MAP1202FT8Z-E Carrier ІСотрһеа 
MMY-MAP1202FT8ZG-E | Corporation 





Outdoor unit (SMMS-i series) 


[Model Name MD/EMCIPED 


MMY-MAP0804HT8-E Toshiba Complied / Complied | Lot11 : Complied | МА 
MMY-MAP0804HT8Z-E Carrier ІСотріїей 
MMY:-MAP0804HT8ZG-E Corporation 


(2010) 


| Heat ММҮ-МАР0802ҒТ8-Е Toshiba Complied / Complied 10411: Complied 
















Heat Pump 

























MMY-MAP1004HT8-E Toshiba 
MMY-MAP1004HTS8Z-E Carrier 

MMY-MAP1004HT8ZG-E Corporation 
(2010) 


Complied / Complied | Lot11 : Complied 
ІСотрһеа 
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10411: Complied | МА 














Complied 







Toshiba 
Carrier 
Corporation 





MMY-MAP1204HT8-E 
| MMY-MAP1204HT82Z-E 
MMY-MAP1204HT82G-E 
2010) = 
MMY-MAP1404HT8-E Toshiba 
MMY-MAP1404HT8Z-E Carrier 
MMY-MAP1404HT8ZG-E Corporation 
(2010) 

MMY-MAP1604HT8-E 
MMY:-MAP1604HTS8Z-E 
MMY-MAP1604HT8ZG-E 








Complied / 
/Complied 















= 
> 


Complied / Complied | 10411: Complied 


/Complied 














= 
> 









Toshiba Complied / Complied | Lot11 : Complied 
Carrier /Complied 
Corporation 




















(2010) В | | 

MMY-MAP0804HT8-TR Toshiba Complied / Complied | N/A Applied 
MMY-MAP0804HT8Z-TR Carrier /Complied | 

MMY-MAPO804HT8ZG-TR | Corporation 








(2010) LI | 
MMY-MAP1004HT8-TR Toshiba Complied / 
MMY-MAP1004HT8Z-TR Carrier /Complied 
MMY-MAP1004HT8ZG-TR | Corporation 

(2010) й 
MMY-MAP1204HT8-TR Toshiba 
MMY-MAP1204HT8Z-TR Carrier 
MMY-MAP1204HTS8ZG-TR | Corporation 
(2010) | _ | к 
ММУ-МАР1404НТ8-ТВ Toshiba Complied / 
MMY-MAP1404HT8Z-TR Carrier ІСотрііеа 
MMY-MAP1404HT8ZG-TR | Corporation 

(2010) Е 
MMY-MAP1604HT8-TR Toshiba Complied / Complied | N/A Applied 
MMY-MAP1604HT8Z-TR Carrier /Complied 

MMY-MAP1604HT8ZG-TR | Corporation 

(2010) | 

ММУ-МАРО804НТ8Р-Е Toshiba Carrier | Complied / Complied : Complied 
MMY-MAP1004HT8P-E (Thailand) Co., | /Complied 

ММУ-МАР1204НТ8Р-Е | |Ltd 
MMY-MAP1404HTS8P-E 
MMY-MAP1604HT8P-E 

(2013) 
MMY-MAPO0804HT8P-TR Toshiba Carrier | Complied / 
MMY-MAP1004HT8P-TR (Thailand) Co., | /Complied 
MMY-MAP1204HT8P-TR Ltd 
MMY-MAP1404HTS8P-TR 












Complied | N/A Applied 












| Complied / Complied | N/A Applied 


/Complied 


















Complied Applied 









2 
> 










Complied : Complied | Applied 







































MMY-MAP1604HTS8P-TR 
(2013) | 
Cooling MMY-MAPO0804T8-E Toshiba Complied / Complied : Complied | N/A 
only MMY-MAPO0804T8Z-E Carrier ІСотріїеай 
MMY-MAPO0804T8ZG-E Corporation 
2010) | u | 
MMY-MAP1004T8-E Toshiba Complied / Complied | : Complied | N/A 
MMY-MAP1004T8Z-E Carrier /Complied 
ММҮ-МАР1004Т82С-Е Corporation 
(2010) 
| MMY-MAP1204T8-E Toshiba Complied / Complied ; Complied | N/A 
MMY-MAP1204T8Z-E Carrier ІСотрііеа 
MMY-MAP1204T8ZG-E Corporation 
(2010) 
ММҮ-МАР1404Т8-Е Toshiba Complied / Complied : Complied | N/A 






ММУ-МАР1404Т87-Е Carrier /Complied 
MMY-MAP1404T8ZG-E Corporation 
2010) 







| smms_141105 -ana | 141105 4114 


Complied | Lot11 : Complied 


Complied : Complied 







ММУ-МАР1604Т8-Е Toshiba Complied / 
MMY-MAP 1604T8Z-E Carrier /Complied 
ММҮ-МАР1604Т87С-Е Corporation 

(2010) 
MMY-MAPO0804T8P-E 
MMY-MAP1004T8P-E 
MMY-MAP1204T8P-E 
MMY-MAP1404T8P-E 
MMY-MAP1604T8P-E 
(2013) _ | 
Heat MMY-MAPO0804FT8-E Toshiba Complied / Complied : Complied 
| Recovery ММҮ-МАР0804ҒТ82-Е Carrier /Complied 
| Multi MMY:MAPO0804FT8ZG-E Corporation 
(Simultane | (2072 č 














Complied / 
| /Complied 


Toshiba Carrier | 
(Thailand) Co., 
Ltd 








































































ous MMY-MAP1004FT8-E Toshiba Complied / Complied : Complied 
Cooling MMY-MAP1004FT8Z-E Carrier /Complied 
and | MMY-MAPI1004FT8ZG-E Corporation | 





(2012) 
MMY-MAP1204FT8-E Toshiba 
MMY-MAP1204FTSZ-E Carrier 
MMY-MAP1204FTSZG-E Corporation 
| (2012) | | 
MMY-MAP1404FT8-E Toshiba Complied / 
MMY-MAP1404FT8Z-E Carrier /Complied 
MMY-MAP1404FT8ZG-E Corporation 
(2012) 
MMY-MAPO0804FT8-TR 
MMY-MAPO0804FT8Z-TR 
MMY-MAPO0804FT8ZG-TR 
(2012) 
MMY-MAPI1004FT8-TR 
MMY-MAP1004FTSZ-TR 


Toshiba Complied / Complied | N/A Applied 
Carrier /Complied 
Corporation 
Toshiba | Complied / Complied | N/A Applied 
ММУМАРІО04ЕТ87С ТЕ 
(2012) 


Carrier ІСотрііеа 
MMY-MAP1204FT8-TR Toshiba Complied / Complied | N/A Applied 
MMY-MAP1204FT8Z-TR Carrier /Complied 
MMY-MAP1204FT8ZG-TR | Corporation 










Heating) 







Complied / Complied : Complied 


| /Complied 















Complied | 


Complied 




















































Corporation 
2012) 


MMY-MAP1404FT8-TR Toshiba Complied / Complied | N/A Applied 
ММУ-МАР1404ЕТ87-ТВ Carrier I/Complied 

MMY-MAP1404FT8ZG-TR | Corporation 

(2012) 














Indoor unit 


| | Model Name | MD/EMC/PED RoHS 


[RoHS | 
4-way Air MMU-AP0091H Toshiba Complied / | N/A М/А 
Discharge MMU-AP0121H Carrier Complied / МА 
Cassette MMU-AP0151H Corporation 
| MMU-AP0181H 
MMU-AP0241H 
(2004) 


MMU-AP0271H Toshiba Complied / 
MMU-AP0301H Carrier Complied / N/A 
MMU-AP0361H Corporation 
MMU-AP0481H 
| MMU-APO0561H 
(2004) 
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MMU-AP0092H Toshiba Complied / 

| MMU-AP0122H Carrier Complied / N/A 
MMU-AP0152H Corporation 

MMU-AP0182H 

MMU-AP0242H 

(2008) 











































































































ММО-АРО272Н Toshiba Complied / М/А М/А 
MMU-AP0302H Carrier Complied / N/A 
MMU-AP0362H Corporation 
MMU-AP0482H 
MMU-AP0562H 
2008) | 
Compact MMU-AP0071MH Toshiba Complied / М/А М/А 
| 4way Air | MMU-AP0091MH | Carrier Complied / N/A 
Discharge MMU-AP0121MH Corporation 
Cassette MMU-AP0151MH 
MMU-AP0181MH 
(2006) J 
MMU-AP0054MH-E Toshiba Complied / N/A N/A 
(2013) Carrier Complied / N/A 
MMU-AP0074MH-E Corporation 
MMU-AP0094MH-E 
MMU-AP0124MH-E 
MMU-AP0154MH-E 
MMU-AP0184MH-E 
(2011) __ m | 
MMU-AP0054MH-TR Toshiba Complied / N/A М/А 
(2013) Carrier Complied / N/A 
MMU-AP0074MH-TR Corporation 
MMU-AP0094MH-TR 
MMU-AP0124MH-TR 
MMU-AP0154MH-TR 
MMU-AP0184MH-TR 
(2011) | | _ 
2way Air MMU-AP0072WH Toshiba Complied / М/А М/А 
Discharge MMU-AP0092WH Carrier Complied / N/A | 
Cassette MMU-AP0122WH Corporation 
MMU-AP0152WH 
MMU-AP0182WH 
(2010) ЕЕ u 
MMU-AP0242WH | Toshiba Complied / М/А М/А 








Carrier Complied / N/A 


Corporation 


MMU-AP0272WH 
MMU-AP0302WH 
MMU-APO0362WH 
MMU-AP0482WH 
MMU-APO0562WH 














MMU-AP0072WH-TR Toshiba Complied / Complied 
ММОУ-АРОО92МУН-ТЕ Carrier Complied / N/A 
MMU-AP0122WH-TR Corporation 
MMU-AP0152WH-TR 
MMU-AP0182WH-TR 

| (2010) 

MMU-AP0242WH-TR 

MMU-AP0272WH-TR 

MMU-AP0302WH-TR 

MMU-AP0362WH-TR 

MMU-AP0482WH-TR 

MMU-AP0562WH-TR 

(2010) 












Toshiba Complied 
Carrier 
| Corporation 













Complied / 
Complied / N/A 











1-мау Аг 
Discharge 
Cassette 


Concealed 


Duct 


MMU-AP0071YH 
MMU-AP0091YH 
MMU-AP0121YH 
(2004) 
MMU-AP0152SH 
MMU-AP0182SH 
MMU-AP0242SH 
(2005) . 
MMU-AP0074YH-E 
ММУ-АРО094ҮН-Е 
MMU-AP0124YH-E 
MMU-AP0154SH-E 


| MMU-AP0184SH-E 


MMU-AP0244SH-E 
(2011) 
MMU-AP0074YH-TR 
MMU-AP0094YH-TR 
MMU-AP0124YH-TR 


| MMU-AP0154SH-TR 


MMU-AP0184SH-TR 
MMU-AP0244SH-TR 
(2011) 
MMD-AP0071BH 
MMD-AP0091BH 
MMD-AP0121BH 
MMD-AP0151BH 
MMD-AP0181BH 


MMD-AP0241BH 
MMD-AP0271BH 
MMD-AP0301BH 
MMD-AP0361BH 
MMD-AP0481BH 


| MMD-AP0561BH 


(2004) 


| MMD-AP0074BH-E 


ММО-АРООЗ4ВН-Е 
ММО-АРО124ВН-Е 
ММО-АРОТ54ВН-Е 
MMD-AP0184BH-E 


MMD-AP0244BH-E 
MMD-AP0274BH-E 
MMD-AP0304BH-E 
MMD-AP0364BH-E 
MMD-AP0484BH-E 
ММО-АРО564ВН-Е 


MMD-AP0074BH-TR 
ММО-АРООЗАВН-ТЕ 
MMD-AP0124BH-TR 
MMD-AP0154BH-TR 
MMD-AP0184BH-TR 


MMD-AP0244BH-TR 


MMD-AP0274BH-TR 
MMD-AP0304BH-TR 
MMD-AP0364BH-TR 
MMD-AP0484BH-TR 
MMD-AP0564BH-TR 


| (2011) 


Toshiba 
Carrier 
Corporation 


Toshiba 


Carrier 
Corporation 


Toshiba 
Carrier 
Corporation 


Toshiba 


| Carrier 
| Corporation 


Toshiba 
Carrier 
Corporation 


Toshiba 
Carrier 
Corporation 


Toshiba 
Carrier 
Corporation 


Toshiba | 


| Carrier 


Corporation 


Toshiba 
Carrier 
Corporation 


Toshiba 
Carrier 
Corporation 





| Complied / М/А 


SMMS. 141105 -ви4 | 
М/А 
ТА 


Complied / М/А 
Complied / N/A 


Complied / N/A 
Complied / N/A 


Complied 
Complied 
/Complied 


Complied 


Complied / | N/A 
Complied / N/A 


Complied N/A N 
Complied 
/Complied 


Complied М/А М/А 
Complied 
/Complied 


Complied N/A N/A 


Complied 
/Complied 


Complied N/A | N/A 


Complied 
/Complied 


Complied / 
Complied / N/A 


N/A Complied 


Complied 


Complied / N/A 
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MMD-APOO76BH-E Toshiba N/A М/А 
MMD-APOO096BH-E Carrier 

ММО-АРО126ВН-Е Corporation 
MMD-AP0156BH-E 
MMD-AP0186BH-E 
(2012) _ — 
MMD-AP0246BH-E Toshiba 
MMD-AP0276BH-E Carrier 
ММО-АРОЗОЄВН-Е Corporation 
MMD-AP0366BH-E 
MMD-AP0486BH-E 
MMD-APO566BH-E 


Complied / 
Complied / N/A 























Complied / М/А М/А 


Complied / М/А 










ММО-АРООУЄВН-ТЕ Toshiba Complied / М/А Complied 
MMD-APOOS6BH-TR Carrier | Complied / N/A 
MMD-AP0126BH-TR Corporation 

MMD-AP0156BH-TR 
MMD-AP0186BH-TR 
MMD-AP0246BH-TR 

(2012) 

MMD-AP0276BH-TR 
MMD-APO306BH-TR 
| MMD-APO366BH-TR 
ММО-АРО486ВН-ТЕ 
MMD-APO566BH-TR 
(2012) 


Complied 







Toshiba  Complied / NA 
Carrier Complied / N/A 


Corporation 






















Complied / N/A N/A 


Complied / N/A 







Toshiba 
Carrier 
| Corporation 


MMD-AP00/6BHP-E 
MMD-APOOS6BHP-E 
MMD-AP0126BHP-E 
ММО-АРО156ВНР-Е 
MMD-AP0186BHP-E 


















Toshiba М/А М/А 
Carrier 
Corporation 








MMD-AP0246BHP-E 
MMD-AP0276BHP-E 
MMD-APO306BHP-E 
| MMD-APO366BHP-E 
MMD-AP0486BHP-E 
MMD-APO0566BHP-E 


Complied / 
Complied / N/A 













MMD-AP0076BHP-TR Toshiba Complied / 
ММО-АРООЗЄВНР-ТЕ Carrier | Complied / N/A 
MMD-AP0126BHP-TR Corporation 
MMD-APO0156BHP-TR 

MMD-AP0186BHP-TR 

MMD-AP0246BHP-TR 


N/A Complied 
























Toshiba N 
Carrier 


Corporation 


MMD-AP0276BHP-TR 
MMD-APO306BHP-TR 
MMD-APO366BHP-TR 
MMD-APO486BHP-TR 
MMD-APO566BHP-TR 
(2014) 
Concealed MMD-AP0181H Toshiba Complied / 
Duct High MMD-AP0241H Carrier Complied / N/A 
Static MMD-AP0271H Corporation 
Pressure MMD-AP0361H 
MMD-AP0481H 
MMD-AP0721H 


Complied / Complied 


Complied / N/A 









B 










| N/A N/A 






MMD-AP0961H 
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Lot11 : Complied 














MMD-AP0184H-E 
ММО-АРО244Н-Е 
ММО-АРО274Н-Е 
MMD-AP0364H-E 
MMD-AP0484H-E 
MMD-AP0724H-E 
ММО-АРО964Н-Е 
(2011) | 
MMD-AP0184H-TR | Toshiba Complied / 
MMD-AP0244H-TR Carrier Complied / N/A 
MMD-AP0274H-TR Corporation 
MMD-AP0364H-TR 
MMD-AP0484H-TR 
MMD-AP0724H-TR 
MMD-APO0964H-TR 
(2011) Nu 
MMD-AP0481HFE Toshiba 
MMD-AP0721HFE Carrier 
MMD-AP0961HFE Corporation 
(2007 | 
MMD-VN502HEXE Toshiba Complied / 
MMD-VN802HEXE Carrier Complied / N/A 
MMD-VN1002HEXE Corporation 
MMD-VN1002HEXE2 

(2011) 
MMD-VNK502HEXE Toshiba 
MMD-VNK802HEXE Carrier 
MMD-VNK1002HEXE Corporation 
MMD-VNK1002HEXE2 
(2011) 


| MMD-VN502HEXE-TR Toshiba Complied / | Complied 
| MMD-VNK502HEXE-TR | Carrier Complied / N/A 
MMD-VN802HEXE-TR Corporation 
MMD-VNK802HEXE-TR 
MMD-VN1002HEXE-TR | 
MMD-VNK1002HEXE-TR | 
MMD-AP0071SPH Toshiba Complied / 
Carrier Complied / N/A 
Corporation | 


MMD-AP0091SPH 
Toshiba Complied / N/A 


MMD-AP0121SPH 
MMD-AP0151SPH 

Carrier Complied / N/A 
Corporation 





Toshiba 
Carrier 
Corporation 


Complied / 
Complied / N/A 
























Complied 



















| Complied / 10411: Complied 


Complied / N/A 





























| Complied / 
Complied / N/A 











MMD-AP0181SPH 









MMD-AP0054SPH-E 
(2013) 

MMD-AP0074SPH-E 
| MMD-AP0094SPH-E 
MMD-AP0124SPH-E 
MMD-AP0154SPH-E 
MMD-AP0184SPH-E 


MMD-AP0244SPH-E Toshiba Complied / N/A Complied 
MMD-AP0274SPH-E Carrier Complied / N/A 
2) m Corporation | І 


MMD-APO054SPH-TR Toshiba Complied / М/А Complied 
(2073) Carrier Complied / N/A 
MMD-AP0074SPH-TR Corporation 
MMD-APO094SPH-TR 
MMD-AP0124SPH-TR 
MMD-AP0154SPH-TR 
MMD-AP0184SPH-TR 
MMD-AP0244SPH-TR 







































MMD-AP0274SPH-TR 
| (2011) 


Under Ceiling | MMC-AP0151H 
MMC-AP0181H 
MMC-AP0241H 
| MMC-AP0271H 

MMC-AP0361H 
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MMC-AP0481H 


| Complied / | МА N/A 
Complied / N/A 
(2004 | | 
N/A 


MMC-AP0154H-E Toshiba Complied / М/А 
MMC-AP0184H-E Carrier Complied / N/A 
MMC-AP0244H-E | Corporation 

MMC-AP0274H-E 
MMC-AP0364H-E 
MMC-AP0484H-E 







| Toshiba 
Carrier 
Corporation 















































(2011) 
MMC-AP0154H-TR Toshiba Complied / М/А Complied 
MMC-AP0184H-TR Carrier Complied / N/A 
ММС-АРО244Н-ТЕ Corporation 
ММС-АРО274Н-ТЕ 
ММС-АРОЗБАН-ТЕ 
ММС-АРО484Н-ТЕ 
ММС-АРО157НР-Е Toshiba Carrier | Complied / NIA 







ММС-АРО187НР-Е (Thailand) Со., | Complied / N/A 
MMC-AP0247HP-E Ltd 
ММС-АРО277НР-Е 
ММС-АРОЗ67НР-Е 
ММС-АРО487НР-Е 
ММС-АРО567НР-Е 

(2013) 
ММС-АРО157НР-ТЕ Toshiba Carrier 
MMC-AP0187HP-TR (Thailand) Co., 
MMC-AP0247HP-TR Ltd 
ММС-АРО277НР-ТЕ 
ММС-АРОЗ67НР-ТЕ 
ММС-АРО487НР-ТЕ 
MMC-AP0567HP-TR 






ОМА “| Complied 






Complied / 
Complied / N/A 








High wall | ММК-АР0071Н Toshiba Complied / N/A 
ММК-АР0091Н Carrier Complied / N/A 
MMK-AP0121H Corporation 
MMK-AP0151H 
MMK-AP0181H 
MMK-AP0241H 

























ММК-АР0072Н Товһіра Complied / М/А 
ММК-АР0092Н Carrier Complied / N/A 
MMK-AP0122H (Thailand) Co., 
(2004) Ltd й 
ММК-АР0073Н Товһіра Complied / М/А М/А 
ММК-АР0093Н Carrier Complied / N/A 
MMK-AP0123H (Thailand) Со., 
MMK-AP0153H Ltd 
MMK-AP0183H 
| MMK-AP0243H 
MMK-APO074MH-E Toshiba Complied / N/A N/A 





ММК-АРОО94МН-Е Carrier Complied / N/A 
ММК-АРО124МН-Е (Thailand) Co., 
Ltd 
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i 
| 



















MMK-APO074MH-TR Toshiba Complied / М/А | N/A 
MMK-APO094MH-TR Carrier Complied / N/A 
MMK-AP0124MH-TR (Thailand) Co., 
_(2011) | Ltd 
MML-AP0071H Toshiba 
ММІ-АР0091Н Carrier 
MML-AP0121H Corporation 
MML-AP0151H 
MML-AP0181H 
MML-AP0241H 
(2004) 
ММІ-АРОО?АН-Е Toshiba 
MML-APO094H-E Carrier 
MML-AP0124H-E Corporation 
MML-AP0154H-E 
MML-AP0184H-E 
MML-AP0244H-E 
(2011) 
MML-AP0074H-TR 
MML-APO0094H-TR 
MML-AP0124H-TR 
MML-AP0154H-TR 
MML-AP0184H-TR 
MML-AP0244H-TR 
2011 


Floor MML-AP0071BH | Toshiba Complied/ | a 





































Floor NIA N/A 
Standing 


Cabinet 


Complied / 
Complied / N/A 




















Complied / М/А 


Complied / N/A 






















Toshiba 
Carrier 
Corporation 


Complied / 
| Complied / N/A 

























Standing MML-APO091BH Carrier Complied / N/A 
Concealed MML-APO0121BH Corporation 
MML-APO0151BH 
MML-AP0181BH 
MML-AP0241BH 







MML-AP0074BH-E Toshiba | Complied / 
MML-APO0094BH-E Carrier Complied / N/A 
MML-AP0124BH-E Corporation 
MML-AP0154BH-E 
MML-APO0184BH-E 
MML-AP0244BH-E 
(2011) 

MML-APO074BH-TR Toshiba Complied / 
ММІ -АРООЗАВН-ТЕ Carrier Complied / N/A 
MML-AP0124BH-TR | Corporation 

| MML-AP0154BH-TR 


| 
| 
N/A NA 
М/А Complied | 
MML-AP0184BH-TR 
MIML-AP0244BH-TR 
М/А 





















2011) NI 
Bi-flow MML-APO074NH-E Toshiba Complied / N/A 
| Console MML-APO094NH-E Carrier Complied / N/A 
MML-APO124NH-E (Thailand) Co., 
ММЕ-АРО154МН-Е Ltd 
MML-AP0184NH-E | 
(2010) | | | | 


MML-AP0074NH-TR Toshiba Complied / М/А Complied 
MML-AP0094NH-TR | Carrier Complied / N/A 
MML-AP0124NH-TR | (Thailand) Co., 

| MML-AP0154NH-TR Ltd | 
MML-AP0184NH-TR 
(2010) 
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Floor MMF-AP0151H Toshiba Complied / | М/А 
| Standing MMF-AP0181H Carrier Complied / N/A 
ММЕ-АРО241Н Corporation 
ММЕ-АРО271Н 
MMF-AP0361H 
MMF-AP0481H 
MMF-AP0561H 











MMF-AP0154H-E Toshiba Complied / 
| MMF-AP0184H-E Carrier Complied / N/A 
(2011) | Corporation 


ММЕ-АРО244Н-Е Toshiba Complied / Lot11: Complied 
ММЕ-АРО274Н-Е Carrier Complied / N/A 

ММЕ-АРОЗБАН-Е Corporation 

ММЕ-АРО484Н-Е 

MMF-APO564H-E 


MMF-APO0154H-TR Toshiba Complied / | Complied 
MMF-AP0184H-TR Carrier Complied / N/A 

MMF-AP0244H-TR Corporation 

MMF-AP0274H-TR 

ММЕ-АРОЗБ6АН-ТЕ 

MMF-AP0484H-TR 

MMF-APO0584H-TR 


Hot Water | MMW-AP0271LQ-E, Toshiba Out of scope 

Module | MMW-AP0561LQ-E, Carrier (MD) / 
MMW-APO271LQ-TR, Corporation Complied / N/A 
MMW-APO561LQ-TR 


Options 


Pf Model Name 
Wireless remote RBC-AX22CE2  (2005)TCB-AX21U(W)-E2 
controller (2005) 
RBC-AX23UW(W)-E (2010) 
TCB-AX32E2 (2011) 
RBC-AX32CE2 (2011/ 
RBC-AX32U(W)-E (2011) 
RBC-AX32U(WS)-E (20117 
RBC-AX33CE (9013) 
RBC-AMT31E (2005) 
RBC-AMT32E (2007) 
RBC-AS21E2 (2005) 
RBC-AMSAIE (2005) 

| RBC-AMS5IE-EN (2011) 
RBC-AMS51E-ES (2011) 
RBC-AS41E (2013) | 
RBM-Y1122FE (2005) 
RBM-Y1802FE (2005) 
| RBM-Y2802FE (2005) 
RBM-Y1123FE (2012) 
RBM-Y1803FE (2012) 
RBM-Y2803FE (2012) 


PMV Kit | | RBM-PMV0361E 
ВВМ-РМУ0901Е 
RBM-PMV0362E 































Wired remote 
controller 
















Flow selector unit 
















| RBM-PMV0902E SMMS. 141105 -12/14 
(2006) | | | 


Drain Pump Kit TCB-DP31DE 
(for High Static Duct) (2004) 







TCB-DP32DE 
(for High Static Duct) (2005) 


TCB-DP32DFE 
(for Fresh Air Intake ) (2007) 
| TCB-DP22CE2 
(for Under Ceiling type 
ТСВ-ОРЗІНЕХЕ 

(for Heat exchanger + DX coil (+humidifier)) 
(2011) 


| (2005) 
Controller (2005) 
RBC-EXW21E2 (2005) 
| Й TCB-EXS21TLE (2007) 


Control Board TCB-PCDMAE 
TCB-PCINAE 
TCB-PCMO4E 


(2010) 


| (2006) | 
= | (2004) = 
interface (2005) 


Remote sensor | TCB-TC21LE2 
(2005) 


(2005) _ 
RBC-U31PG(W)-E 
RBC-U31PG(WS)-E RBC-U31PGS(W)-E, 
RBC-U31PGS(WS)-E 
CEN (2008) | 
(for Compact 4-way Ат RBC-UM11PG(W)E 
isc 556 (2006) 
(for 2-way Air Discharge RBC-UW283PG(W)-E 
Cassette) RBC-UW803PG(W)-E 
RBC-UW 1403PG(W)-E 
2010) 
RBC-US21PGE 
(2006) 
RBC-UY136PG 
| (2007) 








































Ceiling panel 
(for 4-way Air Discharge 
Cassette) 




















(for 1-мау Air Discharge 
Cassette) 







Referred test герогі:5- ММ series Outdoor Unit & Indoor Unit (“Italic”: new report) 
















Test report for Machiner | 

Technical File for Machinery | 

: 
Test report for IEC(EN)60335- 1Amd.2 







'eport for EN 62233 T003785-02 


Test report for ЕМС __ | 
2004002 revision 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 


TCF or TD 
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Test report for PED 010000000002 
SMMS-i series Outdoor Unit & 2 way cassette type Indoor Unit (“Italic”: new report) 
‘Test report for Machinery __ | 
MD201207-01 
Test Report for Machinery _ | 12021195 001-002, 12027742 001, 002 
CB Report issued by TUV Rheinland) 
TD20100001, revision 0, 1, 2 | 
TYOEMC23767A, 73537423 , 73539543 


Test report for PED by TUV Rheinland | 4030569-M, Certificate No.01 202 J/U-4030569 

















TCS-NET Air-Conditioner Control System 


CB report issued by TUV Rheinland 12018343-001 m 
Test report for IEC(IEN)60335- 1Àmd.2 TUV 12019761 001 
Test report for EN 50366 T003155-02, T003155-04 


Test report for EMC: TDF or TD for ЕМС | 2004003 revision 0, revision 1, revision 2 | 


New Indoor Units with New wired Remote controller for S-MMS апа ЭММБ-1 series 


Test report for Machinery _ 
Т-1152243-02 (for RBC-AMS51E-ES, EN) 

'eport for EMC = ИШ 
73531864, TYOEMC24034A, 73530541 | 


Console Indoor Unit 
Test Report for Machinery 1202 1835 001 


CB Report issued by TUV Rheinland 1202 1888 001 | 
Test Report for EN 62233 __| T-1051910-02 | 
Test Report for ЕМС ТҮОЕМС24034А | 


Air to Air Heat exchanger with DX-coil and humidifier 


CB Report issued by TUV Rheinland 
| Test Report for EN 62233 | | | [2105198802 
[Test Report for ЕМ [98680 2024 


Concealed Duct type Indoor Unit 
Test Report for Machinery | | 12027741 001 
CB Report issued by TUV Rheinland | 12025431 002 


Test Report for EN 62233  [|T1254601-08 | | | 


Test Report for EMC 73538169 














Test report for MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186/0246/0276/0306/0366/0486/0566BH P-E(TR) 
Safety Report by TUV Rheinland Japan Ltd, | 12025431_00 
CE-EMF Test Report issued by TUV Rheinland Japan Ltd 
| EMC Test Report issued by TUV SUD Product Service GmbH 
Machinery Test Report 1ssued by 50002733 001 
TUV Rheinland LGA Products GmbH 





Slim Duct type Indoor Unit 


Test Report for Machinery 12027741 001 
CB Report issued by TUV Rheinland 12027215 001 


Test Report for EN 62233 7-1254601-03 = 


Test Report for EMC | 73538169 


dway cassette Indoor unit 
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12028533 001 


Compact 4way Air Discharge Cassette & Slim Duct type Indoor Unit 
Test Re ort for Machiner MD201310-01 | 
CB Report issued by TUV Rheinland 
















Under Ceiling 


Test Report for Machinery — | 12030033 001 Е 









CB Report issued by TUV Rheinland 19018555 001 | 
Test Report for ЕМ 62233 19018555 001 
Test Report for ЕМС 73532561 | 


Referred test report SMMS-i series Outdoor Unit 
|... Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd (“Пайіс”; new report) _ 
| Test report for Machinery Й | 











= Test report for EN 62233 No. 3785, Т-1254601-02 
Test report for EMC | mu | = 


Test report for PED by TUV Rheinland 4031667--M, Certificate No.01 202 J/U-4031667 
| 0009М2, Certificate No.01 202 CHI/U-12 0009 


Hot Water Module 


Machinery Directive Out of scope (no moving part inside) | 
СВ Report issued by TUV Rheinland 50002780 001 


Test Report for EN 62233 1-1457565-02 


Test Report for EMC TRA-016280-38-01 A: 


EN55014-1:2006 *A1:2009 *A2:2011, 

EN61000-3-2:2006 *A1 +А2:2009 and 

EN61000-3-3:2008 
TRA-016280-38-02B: 

EN55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008 





Wired Remote Controller, Wireless Remote Controller Kit 


СВ Report issued by TUV Rheinland 12025431 001, 19013655 001 





Technical Report for EMC 73533700, 73541434 й | 


